FLUTE 


III. Allegro 

from Sonata in G minor for flute and harpsichord 

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 


BWV 1020 


Allegro (J = 104) 


» 7 i ~ i * 7 p-t- | jj« i rrrr l ^tt- i « 1 * 1 c i 





rrr i £cT£t£f 









49 


# 


Mg 



m 





































































































































































































































































































































III. Allegro 

Sonata in G minor 
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